=` ཅˆ༄༅ རར 















































































































































































































































དྱ ཆོ 
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༢ ༢༣༦༦ ༤ 


པ་ར 





༡༧༡༡༡༡༩༧༧༧༡༡༧༩༡༧༡༧༡༡༧༧༠༧ འཛར ཝཡྨྷ ྦྐྨྔཇཇརསས་སས་སཡོམས་ 







































































































































































° ༣ ༨༢༣༦ 4 


ཁོ 
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9 བབ ྫ.44 2 =--4222-2724274547424 





= བ་ག འ་ རོབ་སས་ ོོ་་་ོས་ན་ ངེ ˆ 








སསསཔོམོ་བ་ 


༣༦ ར་སམ 


























/ རླ རྫ ¦ 
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ཐ༅ས་བཡའབ་ཡ 
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